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Hydraearina der Aru-Inseln. 

Von 

Dr. C. Walter, Basel. 


Unter dem wissenschaftlicheii Matrial, welches die Herren Dr. H. Merton mid Dr, J. Roux 
erbeiitet haben, befand sich eine kleine Sammliing von Wassermilben, die mir von den beiden 
Forschern ziir Bearbeituiig Ireiindlichst iibergebeii wiirde. 

Dieses Hydracarineiimaterial stammt aus einem einzigen Fiiiidorte, einem Tlimpel bei Ngaigiili 
auf Terangaii, Arii-Iiiseln, mid bcsteht aus neun verschiedeneii Spezies, von denen drci aiif schon 
bekannte zuriickgefiihrt werden koiiiiten. Arrkennms (Jalili Piersig uiid Arrhenurns quadricomitfus Piersig 
sind beide schon fiir den Bismarck-Archipel, ersterer aiiBerdem aiich fiir die Salomons-’Inseln nacli- 
gevvicsen worden. Piona hipimctata Piersig geliort der SiiBwasserfaiina Siimatras an. 

Die iieueii Arten verteilen sich auf die weitverbreiteteii Genera Hydrarachna iind Arrhenurus. 
Je eine Spezies miiBte den fiir ostafrikaiiische Arten aufgestellten Gattuiigeii 31amersa und 
EncentridophorHs ziigewiesen werden. 


Weibcheii: Hf/draraehna mertonl n. sp. 

Grdfie: Diese neue Art hat eine Lange von iingefiihr 2,3 mm. Die Breite miBt 1,960 mm., 
wahrend die Holie 1,80 mm. betriigt. 

Gestalt: Der Korper erscheint im UmriB oval. Er ist am Stirnende ziemlich schmal. Die 
groBte Breite liegt in der hintereii Korperhalfte. Deni hochgewolbten Riickeii steht eine nur wenig 
gewolbte Bauchseite gegciiiiber. Einbuchtungen des Seitenrandes macheii sich keiiie bemerkbar. 

Haut: Die Oberhaut trilgt eiiieii dichten Besatz von niedrigen, abgeriindetcn Papillen, welche 
nacli liinteii gericlitet sind. Als einzige Verhartung der Epidermis betindet sich hinter clcii Augen 
ein medianes Schild, desseii Ritiider iiicht scharflinig, soiidern unregelmaBig gezackt erscheiiien. 
Dieses Schild miBt in der Lilnge 0,780 mm.; seine groBte Breite betragt 0,990 mm. Es ist also 
bedeuteiid breiter als lang. An seinem vorderen Rande sind fiir die Doppelaugen Einbuchtungen 
ausgespart. Es sendet zwischeii denselben eiiien bis auf die Hohe der vorderen Vcrbinduiigslinie der 
Augenkapseln reicheiideii Fortsatz aus. Dieser nimmt vorn an Breite ab und weist an seinem 
Vorderraiide eine seichte Eiiibuchtung auf. Der Hiiiterraiid hat eineii groBen, keilformigeii Eiiischnitt, 
dessen Spitze ungefahr die Plattenmitte einnimmt. Es eiitstehen so zwei ebenfalls keilformige 
Fortsatze der Platte. In der Nahe ihrer nach hiiiten gerichteten Spitze entspriiigt ein feines Haar. 
Ein solches befiiidet sich auch jederseits am Plattenrande auf der Holie der beiden Doppelaugen. 

An der breitesteii Stelle des Schildes ist auch jederseits, ganz am Rande geregeii, ein Loch ausgespart, 
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an (lessen iniierer Seite eiiie mit feiiierein Haar versehene Drusenmiindimg zu linden ist. Das inediane 
Auge hat seine Lage in der Verbindungslinie der liinteren Raiider der Doppelaugen. Die Platte 
weist eine feinporose Strnktnr anf (Fig, 1). 

A 11 gen: Jedes der beideii Doppelaugen zeigt einen bi'eitgerundeten UinriB. Eine kleine Ein- 
buehtung betindet sicli am Aufienrande. Die Bveite der Kapsel nimmt iiach vorn etwas zu. Hinter 
der gvoBen. rimdliclien Augenlinse erkennt man einen groBen, laiigliclien, scliwarzen PigmentHeck. 
Die kleinere Linse scliaut riickwarts. Der Kapselrand ist stark chitinisiert. Die ganz am Vorder- 
raiule des Korpers gelegenen Doppelaugen liaben eine gegenseitige Entfernung von 0,375 mm. 

Mundteile: Das ea. 0,(>6() mm. lange Maxillarorgaii zeigt kaum Ab^Yeichungen vom typischen 
Bail. Dor luir scliwacli gekvummte Russel nimmt etwa 0,375 mni. in Anspnicb. In der Lange messen 
die Mandibeln 0,945 mm. Sie sind fast gerade, niir das in der Leibeshoble befindliche Ende weist 
eine scbwacbe Krummung aiif. 

Der Borstenbesatz der Palpeu zeicbnet sich diivcb seine Spiirliclikeit aus.' Auf dem zweiten 
(iliede ziiblt man iiur vier kiirze, dolcbformige Borsten auf der Streckseite, von welcben die eine 
etwas auf die Innenllache verlagert ist. Von deii beiden Borsten der Beugeseite des folgenden Gliedes 
entspringt die eine ganz distal, die aiidere im proximaleii Drittel. Zwei ahnliche Borsten steben auf 
der Streckseite. Fur die ilbrige Aiisstattung sei auf Fig. 2 verwiesen. Die Lange der eiiizeliien 
Glieder ergab folgende Zablen: 

10,198, II 0,195, III 0,226, IV 0,091, V 0,041 mm. Die Palpeu erreicbeii iingefabr ein Viertel 
der Korperlange. 

Hiiftplatten: Die von ziemlicb stark cbitinisierten Randern umsaiimten Platten des Epimeral- 
gebietes baben typischen Ban. Sie sind iiuBerst feinporos. Die bintere Innenspitze der vierten 
Platte verlangert sicb in einen kiirzen Fortsatz. Dieser ist abgestumpft iind gebt in ,eine cbitinose, 
nacb binteii uiid stark nacb aiiBen gekrtimmte, zahnartige Erweiteruiig iiber. Die Liinge der vierten 
Epimere, gemessen vom Vorder- ziim Hiiiterrand, betriigt 0,300 mm. Die durcb die beiden bintereii 
Hliftplattengruppen gebildete Genitalbucbt verengt sicb nacb bin ten iiiir weiiig. Sie mifit zwiscbeii 
den Innenecken dev letzteii Hiiftplatten 0,315 mm. (Fig. 3). 

Beine: Samtlicbe GliedrnaBen bleiben in ibrev Ausdehnung hinter der Liinge des Rumpfes 
zurlick. Das letzte Paar mifit erst 1,665 mm. Der Borstenbesatz der Beugeseiten bestebt aus zabl- 
reicben gefiederteii Borsten von betriicbtlicher Liinge. Dagegen sind die Streckseiten der Glieder 
nur sparlicb ausgestattet. Scbwimmbaare treten anf dem zweiten, dem dritten und dem vierten 
Beine auf. Ibre Aiizabl vergroBert sicb auf den binteren Extremitateii. Die Kralle ist einfacb. 

Ge nit a lb of: Das sehr breitherzformige auBere Genitalorgaii mifit in der Lange 0,270 mm. 
Die Breite ergab 0,345 mm. Sein vorderer Teil triigt eine groBe Anzabl kleiner Niipfe. Naptlos 
ist ein mit der Spitze nacb vorn gericbtetes, keilformiges Gebiet, welches die ]\litte des Organes 
einnimmt. Das napftragende Gebiet wird vom napflosen durcb eine Reihe feiner Harchen abgegrenzt. 
\^or der Genitaloffnung bemerkt man jederseits einen etwas groBeren Napf, der von den librigen 
ziemlicb abgesondert ist. Ibni scblieBen sicb jederseits nacb seitw^iirts und hinten verlaufend eine 
Reihe von sieben bis acbt langerer Borsten an (Fig. 3). 

Die sogenannte Analoffnung nmgibt ein stark chitinisierter Rand. Dieser verbreitert sicb binteii 
etwas. Die Liinge des Analbofes betragt 0,065 mm., der Abstand desselben von den binteren Innen- 
spitzen der vierten Epimeren ca. 0,200 mm. 
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M a n n c h e ii. 

GroBe; Die GroBe der niannlicheii Exemplare bleibt hinter derjenigen der Weibcheii etwas 
zuriick. In der Lange ergahen die Messungen 2,250 mm,, in der Breite 2,100 mm. 

Gestalt: Im UmriB erinnert der Kdrper ganz an das andere Geschlecht, Vielleiclit ist der 
0,450 mm. breite Stirnraiid etwas besser markiert. 

Ha lit: Der bedeutendste Unterschied zwisclien den beiden Geschlechtern liegt in der Ansbildiing 
des Ruekenschikles. Dieses beschrankt sieh nicht wie beim Weibehen niir aiif die Besehlitziing des 
zwischen nnd hinter den Aiigeii gelegeneii Knekenabsehnittes. Es greift weit tlber die Augen iiaeh 
vorn aiif die ventrale Seite tlber, bedeekt aneh die vorderen Seitenpartien des Korpers. Die beiden 
Doppelaiigen werden aiif diese Weise vollig imischlossen. Es sind fiir sie zwei groBe Loelier aiis- 
gespart, viel groBer als die in ihnen Platz Bndenden Organe. Die Platte weist vorn die groBte 
Breite auf, Sie miBt dort L560 mm. Der vorn gerade abgesehnittene Band reieht immittelbar an 
die Epimereii heran. In der Mitte ist ein seiehter, eckiger Einschnitt aiisgespart, nm die Mundorgane 
nicht in ihren Bewegiingen zii beeintrachtigen, Vorn vorderen Plattenteil zieht sieh jederseits ein 
breiter Streifeii nach den Korperseiten, Er erreicht die Hdhe der vierteii Epimere. Hinter den 
Augen betrilgt die Breite nnr 0,975 mm. Sie nimmt nach hinten zn stetig ah, denn der Hinter- 
rand der Platte miBt nnr noch 0,600 mm. Letzterer zeigt eine seine gauze Aiisdehnung bean- 
spriichende schwache Einbiegung. Die Plattenlange betrtlgt 0,780 mm. Die antenniformen Borsteii 
stehen auf kleinen Erhehnngen des Chitinschildes am Stirnrande (gegenseitige Entferniing 0,315 irini). 
An Borsten linden sieh noch je eine am vorderen Rande der lateraleii Fortsiitze, je eine am Iniicn- 
rande der Aiigenlocher, je eine answarts hinter den Augen nnd je eine in den Ecken am Hinterrande. 
Die Kontiiren des Schildes sind unregelmaBig gezackt (Fig. 4), 

Augen: Sie haben dieselbe Lage wie heim Weibehen, Die Lange der Angenkapseln betrilgt 
0,180 mm. Das mediane Ange liegt auf der Verbindungslinie der hinteren Augenrandej’, 

Mundteile: Aneh hier treten iiiir geringe Ab\Yeichungen von denen des weiblichen Geschlechtes 
auf. Die Mandibeln llbertreffen die weihliclien etwas an Lange, Palpenbau und Borstenbesatz sind 
ilbereinstimmend. Die Dicke der beiden Grnndglieder ist allein etwas geringer. Das erste Glied 
miBt an der Basis vom Beugeseitenrand znm Streckseitenrand 1,125 mm., beim Weibehen 1,365 mm., 
am distalen Ende 0,645 mm., beim Weibehen 0,750 mm.; das zweite Glied ist distal in beiden 
Geschlechtern gleich dick. Aiich betrilgt die mittlere Dicke des dritten Artikels bei heiden 
0,420 mm. (Fig. 5). 

Beine: Die FliBe sind verhaltnismaBig lilnger als beim Weihehen. Die Behorstiing weist keiiic 
nennbaren Unterschiede auf. 

Genital hot: Der hiutere Teil des laiigherzfomigen Geschlechtsorganes setzt sieh vom vorderen 
deutlich durch zwei seitliche Eindrilcke des Randes ab. Seine Lange betrilgt 0,315 mm., seine 
Breite 0,375 mm. In der Nilhe der Geschlechtsspalte linden sieh auch zwei groBere Napfe, die jedoch 
von den aiideren, auf der vorderen Halfte angehauften nicht abgesondert sind. An jeder Seite der 
Genitaloflhung stehen eine groBe Anzahl feiner, nngleich langer Borsten (Fig, 6), 

Der Analhof zeigt den Ban desjenigen des Weihehens. 

Fun dort: Von dieser Art wurden vier Weibehen nnd sieben Mannchen in stehendem Gewilsser 
bei Ngaiguli, Insel Terangan, am 22. Februar 1908 erbeutet. 
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2. JLaiuersa roi(xi n. sp. 

Die Gattiing ^Lawersa wurde von Koeiiike fiir eine ostafrikanische Milbe, JMamtrfia testiuUnata 
Koenike, aufgestellt. In dcni ilaterial der Arii-Eilandc befaiid sich einc zweite diesem Genus einzu- 
verleibeiidc Art, wclcbe als Mawersa yoiui ii. sp. beschricben werdeii soli. Sie wurde in zablreichen 
Exeiiiplareii erbeiitet. Vergebens suchte icli iinter denselben geschlcchtliche Unterschiede heraus- 
ziitinden. Icli vermute deshalb, dab, wie in den verwandten Genera, zwischeii maiiiilichen iind 
weiblicbeii Individuen keiiic aiiBeren Yerscbiedeidieitcii auftreten. 

GroBe: Die neiie Art zeicbnet sicb von 21amcrsa iestudmafa Koeii, scboii durcb ibre bedeutendere 
Grebe aus. In der Liinge mifit ibr Kdrper maximal 1,050 mm., in der Breite 0,870 mm. Die Kobe 
ist gering. betriigt niir 0,525 mm. 

Far bung: Nach den Angaben von Dr, J, Roux siiid die Tiere rot gefarbt. In Alkobol 
ersebeinen sie gelbrot. 

Gestalt: Die Gestalt weiebt niebt sebr von derjeiiigen der Vergleicbsart ab. Der Korper 
zeigt eineii breitovalen UmriB, mit breitgeriindetem Vorder- and Hinterraiide, Wie aus der geringen 
Korperbobe hervorgebt, sind Riicken- und Bauebseite iiur schwacb gewolbt. 

Integument: Den Riickeii und die Bauebseite bedeeken eine ganze Anzabl Panzerplatten von 
versebiedener GroBe und verschiedeiier Gestalt, Sie baben im allgemeiiien gleiebe Aiiordnung wie 
die der ostafrikaniseben Art. Dem Korperrande folgen dorsal zwolf groBere Flatten, zwiseben weleben 
aebt Panzerlleeke eingestreut liegen. Sie iimsebliefieii seebs in der Rliekenmitte gelegeiie Sebilder, 
Von diesen sind zwei unpaarig, das vordere und zugleieb groBte und das bintere, nur punktformige, 
oft ganz versebwindeiide Sebild. Samtliebe Panzerplatten gleieben in ibrer Form den entspreebenden 
Stilcken der Koenikesebeii Art (Fig. 7). Die Korperseiten werden dureb kleinere Sebilder gesebiitzt. 
Sie lassen sieb besonders von der ventraleii Seite ber erkeiinen (Fig. 8). ]\Ian zillilt deren jederseits 
aebt von ungleieber GroBe, saintlicb Driisen tragend. Die Druseiimundungeu, obwohl aiicli etwas erbobt, 
treten jedoeb niebt so stark liervor wie bei Mamersa tesfudinata Koenike. Die beiden \'orderen 
Flatten nebmen das Stirnende ein. Jede derselben tragt ein Augenpaar und zwei Drusenmundungen. 
In der Zabl der die ventrale Seite bedeekenden Panzerplatten tritt eine kleine Abweielmng von der 
Vergleiehsart ein. Statt der zwei groBen auf der binteren Baiiebtiacbe gelegeneii finden sieb bier 
vier mebreckige Sebilder. Es bat sebeinbar eine Zweiteilung der beiden Flatten der Vergleiebsart 
stattgefunden. — Das < lesebleebtsfeld iimgeben aneb bier seitlieb und binten seebs abnlieb gelagerte 
Verbartungen. Aucb vor demselben ist ein Platteben bemerkbar. Die vordere Baiiebbalfte wird von 
den Epimeren eingenommen, die sieb seitlieb zu Hiigelartigen Cbitinverbartungen verbreitern (Fig, 8). 

A u g e n : Die randstandigen Augen baben eine gegenseitige Entfernung von 0,420 mm. 

Mundorgaiie: Die Lange des binten breiten Maxillarorganes betragt 0,221 mm., diejenige 
der ]\landibeln 0,312 mm. Ibr Gruiidglied verjiingt sieb stark naeb binten, zeigt aber keine Kniekung, 
Die Biegung des Haekengliedes erweist sieb als eine sebr scbwaebe. Es ist dem Grundgliede sebief 
aufgesetzt (Fig. 9). 

Palpen: Sie zeiebnen sieb dureb abnlieben Ban wie diejenigen der ostafrikaniseben Verwandten 
aus. Das mit distaler Borste auf der Streekseite versebene Gruiidglied weist aiieli einen stark 
verdiekten Rand auf zum Ansatz an das Maxillarorgan, Das zweite Glied bat eine sebr gekiirzte 
Beugeseite, ist also gekniekt. Die Innenseite dieses starksteii Gliedes tragt zwei gefiederte Borsten, 

die eine unterbalb der Mitte, die andere mebr am distalen Ende eingefiigt. Auf der AiiBenseite 


entspring’en ebenfalls zwei Horsten, wahrend die Streckseite drei anscheinend gefiederte aufweist. 
Auf der AiiBenseite des dritten Gliedes fast distal uiid aiif dessen Streckseite entspringt je eiiie feiiie 
haarfdrmige Borste. Die Streckseite des vorletzteii Segmeiites eiidet distal in einen zahnavtigeii 
Fortsatz von sehr geringer Lange. Ev mifit kaum ein Drittel des Endgliedes. An Borsten findeii 
sich nur eine distale Beugeseitenborste und aiif der Streckseite ein kiirzes, feines Haar (Fig. 10). 
Das scliwach gebogeiie Endglied geht in drei Klaiien aus. Die Liiiige des Palpeiigliedes lilfit sich 
durcli folgende Zahleii ausdriickeu : 

I 0,052; II 0,094; III 0,047; IV 0,117; V 0,036 mm. 

Die Gesamtlaiige betragt uiigefilhr 0,340 mm. 

Hiiftplatte n: Die Epinieren weichen iiiclit von denjenigen no\\ 3Ia})iersa testiuVmata 
ab. Die Spitzen der vorderen Flatten sind vielleicht etwas weniger stark angedentet. 

Beine: Die nicht sehr schlanken Beine nehmen von vorne nacli hinten stets an Lange zu. 
Dock bleibt das letzte Paar immer noch hinter der Korperlange zuriick. Die Ausstattuiig der Beine 
mit Borsten und Haaren setzt sich auf der Streckseite besonders aus sabelfdrniigen, leicht gebogeneii 
Borsten zusammen. Der Beugeseite entspringen vorzugsweise zahlreiche, deutlich gefiederte Borsten. 
zeigen aber keine regelmiiBige Anordnung, ausgenoinmen am distalen Ende des Gliedes, welches von 
ihnen kranzartig umstellt wird. Gegen das Gliedeiide nehmen sie an Zahl zu. Schwiminhaare sind 
nur in geringer Anzahl vorhanden. Schon auf dem zweiten Fufie finden sich zwei kurze auf dem 
funften Gliede. Das dritte Bein zilhlt auf dem vierten Gliede fUnf lange, sieben auf dem funfteii 
Gliede, wovoii nur vier am distalen Ende entspringen. Die drei anderen sind auf die distale Halfte 
verteilt. Auf dem letzten Gliede ist sogar noch ein kurzes Schwimmhaar vorhanden. Auf dem 
letzten Beine finden sich ein langes auf dem dritten Gliede, sechs lange auf dem vierten, wovon nur 
drei distal, und sechs lange auf dem funften Gliede, die ahnlich verteilt sind, wie auf dem eiit- 
sprechenden Gliede des vorigen FuBes. 

Die einfache sichelformige Kralle zeigt eine Starke Biegung. Der AuBenrand des Krallenzahnes 
besitzt eine schvvache Zahnelung. 

Geschlechtsfeld: Auch hier findet im Ban und in der Lage des Genitalhofes Ubereinstimmung 
mit der Vergleichsart statt. Die 0,220 mm, lange Geschlechtsoffnung wird seitlich von zwei groBen, 
napftragenden Flatten verschlossen. Diese messen in der Lange 0,237 mm. Sie erinnern in ihrer 
Gestalt an die Flatten von Diplodontus^ sind jedoch an ihrem AuBenrande nicht schon gerundet, 
sondern tragen mehrere stumpfe Ecken zur Schau. Ihrem Innenrande entspringen ahnlich wie bei 
Lel)ertu(-kxi%\\ ca, 15 feine Haare, wahrend der ilbrige Plattenrauin mit zahlreicheii kleineii Napfen 
iibersat ist, mit Ausnahme einer wenig breiten Zone am Innenrande, 

Der sogenamite Aiialhof liegt im hinteren medianeii Plattchen hinter dem Genitalfeld, von dem 
es ca, 0,100 mm. eiitfernt ist. 

Nymph e : 

Von den beiden erbeuteten Nymphen dieser Art miBt die groBere in der Lange 0,C75 mm., 
in der Breite 0.615 mm. Die Gestalt entspricht derjenigen der erwachseneii Individuen. 

Die Chitinisierung der Haut ist noch nicht so weit gediehen, wie dies bei den erwachseiien 
Exemplaren der Fall ist. UnregelmaBige Fanzertlecke umgeben erst die Ausfuhrmundungen der 
Driisen. Zwischen ihnen laBt sich noch deutlich die weiche Korperhaut erkennen. Die Zahl der 
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dorsalen Erhartimgeii stimmt noch iiiclit gauz mit derjeiiigeii bei erwachseneii Individuen iiberein. 
State des eineii impaareii Schildes auf der dorsalen Korpermitte lassen sich noch zwei voneinander 
getreniite Flatten wabrnebmen; das biiitere feblt nocli vollstandig. Ventral sind die kleinen Flatten 
nocb weniger ausgedebnt als auf dein lUicken. Sie sind jedocb sebon in vollstandiger Anzabl vor- 
lianden. Das provisorisebe Genitalorgan \vird sebon von sieben Flatten eingefaBt, wovon die bintere 
niediaue als TrAgerin des Analbofes auftritt. 

Die Augen steben ganz am Vorderrande. Das Maxillarorgan ersebeint ventral sebon breit 
abgescbnitten. Hinter ibm treten die vorderen Epimeren fast zusammen. Die binteren Hiiftplatten- 
l)aare sind von den vorderen noeb dureb einen deutlielien Abstand getrennt. Auf ibrer AuBenseite 
nimmt man aueb die tliigelartige Erweiternng wabr. Die Falpen lassen den der Art eigentlimlieben 
Ban erkennen. Sie sind noeb klein iind weisen einen iiiiBerst geringen Borstenbesatz auf, Dasselbe 
laBt sieb aueb flir die Beine sagen. Sebwimmbaare treten nur vereinzelt auf. 

Das provisorisebe Genitalorgan setzt sieb aus zwei napftragenden Flatten zusammen. deren Breite 
binten bedeiitender ist als vorn. Sie divergieren naeb binten. 

Fuiidort: Zablreiebe Imagines warden nebst zwei Nymphen in stebendem Gewiisser auf der 
Insel Terangan bei Xgaiguli am 22. Februar D)0s erbeutet. 

.3. Awhenurns dahli Piersig. 

1898. A. dahli, Piersig in Zool. Anz., V. 21, p. 569. 

1901. A, dahli, Piersig in „Tierreich% Lfg. 13, p. 85. 

1904. A. dahli, Piersig in Arch, flir Naturgesch., p. 3. 

Fuiulort: You dieser Art wurde ein weibliehes Exemplar in einem Tiimpel bei Ngaiguli am 
22, Februar 1908 erbeutet. 

Geograpbisebe Verbreitung: Bismarek- und Salomonsinseln, Aru-Inseln, 

4, Arrhonivus qiindrleoi^nutiis Piersig. 

1904. A. qnadricornutiis, Piersig in Archiv fiir Natiu’gesch., 1904, p. 27. 

Das einzige Exemplar, welebes zur Bestimuuing vorliegt, untersebeidet sieb vom Typusexemplar 
dadureb, daB seine KorpergroBe bedeiitender ist. Die Lange desselben betrhgt 2,1 mm., seine Breite 
1,725 und seine Kobe 1.545 mm. Die Farbe in Alkobol ist intensiv blaugrlin. 

Fundort: Tiimpel bei Ngaiguli, Insel Terangan, 22. Februar 1908. 

Geograpbisebe Verbreitung: Bismarek-Arebipel (Neu-Pommern). Aru-Inselm 

Milnneben: Arvheiinrus pulcher n. sp. 

GroBe: Diese Art gebort zu den kleineren. Sie miBt in der Lange 0,735 mm., in der Breite 
0.G60 mm. Die Hobe betriigt 0,480 mm. 

Farbe; Die Grundfarbe in Alkobol ist ein tiefes Grlmblau, welebes auf dem Rueken von 
rotgelben Fleeken verdrangt wird. 

Gestalt: Im UmriB ersebeint der Korper sebr breit (Fig. 11). Infolge zweier Einbuebtungen 
am vorderen Seitenrande binter den Augen tritt der Stirnraiid deutlieb bervor. Dieser zeigt eine • 
Einbuelitung. Die anteiiniformen Borsten steben so auf zwei boekerartigen Vorwolbungen zu beiden 
Seiten des Stirnrandes. Ihr gegenseitiger Abstand betrhgt 0,240 mm. Sie sind kurz, sebauen aiiswiirts 
und ruckwrirts. Xeben jeder anteiiniformen Borste stebt ein feines Haar. 


Die grofite Breite betiudet sicb etwa in der Korpermitte. Die Seitenraiider konvergieren 
nach binten zii nur wenig. Nacb eiiier schwacben Einbuchtung jederseits in der Nalie des 
Hinterrandes geben die Seitenriinder unter Bildung scbarfer Ecken, den Eckfortsatzen, in den 
Hinterrand ilber. Der Korperanliang ist auBerst kurz und kaum vom Kdrper abgesetzt. Sein 
Hinterrand zeigt eine mittlere, seichte Einbiegung. in deren Mitte ein scbmaler, scblitzfbriniger 
Einscbnitt beginnt, der zur Aufnabme des Petiolus bestinimt ist. Der Spalt ist vorn diircli zwei 
Vorspriinge vereiigt. 

Der vom lllickenbogen iimschlossene Riickenpanzer bat ovale Form. Sein etwas verbreitertes 
vorderes Ende ist vom Stirnrande in ca. 0,150 mm. Entfernung, An der Stelle. wo der dorsale 
Panzer zuni Anbang abfallt, bemerkt man innerbalb des Riickenbogens zwei scliwacbe, abgerundete, 
liaartragende Erbobungen. Zwischeii diesen wolbt sicb die Korperdecke median etwas vor. Sie ist 
dort mit einem byalinen Saiim aiis laiiter spitzen Zabncben geziert. Diese Zabncben werden nacb 
den Seiten bin immer langer (Fig. 12). Ein zweiter byaliner Saum ziebt sicb auf deni Anbang 
jederseits der Spalte des Petiolus bin, Seine Zabncben sind etwas groBer und verscbieden gestaltet. 
Die der Spalte zunacbst stebenden sind breit und abgerundet. Sie ragen iiber den Hinterrand des 
Anbanges bervor. Gegen die Seiten bin werden sie jedoch immer spitzer und langer. Der Petiolus 
ist gegen das Ende bin zugespitzt. Fig, 13 zeigt ibn von der Unterseite, Da er sicb ganz in der 
Spalte drinnen befindet. ist er nur undeutlicb sicbtbar. In der Seitenlage betraclitet, erscbeint der 
Korper ungefabr in der Mitte am bochsten. Nacb vorn zu vermindert sicb die Hobe in kaum 
nennenswerter Weise. Aucb nacb binten gescbieht dies zumicbst nur in geringem MaBe. Dann findet 
aber plotzlich ein sehr steiler Abfall statt. In der Seitenlage bemerkt man jederseits zwei scbwache, 
auBerhalb des Ruckenbogens gelegene Erbobungen. 

Maxillarorgan und Palpen: Das Maxillarorgan bat eine Lange von 0,104 mm. Die Palpeii 
zeigeii keine aufiergewobnlicben Eigentumlicbkeiten, weder im Bau, nocb in der Beborstung 
(Fig. 14). Der zweite Artikel tragt auf der Innenseite nabe am distalen Ende drei feine Borsten, 
von welchen zwei mebr beugeseitenwilrts liegen. Eine etwas kraftigere Borste entspringt in der Nabe 
der Streckseite, wabrend letztere zwei ebensolcbe aufweist. Die drei letztgenannten Borsten sind 
gefiedert. Das vierte, dem vorbergebenden an Dicke kaum nacbstebende Glied besitzt nur einen 
schwacben Antagonisten. Die auf ibm eingefiigte Borste ist nur wenig gekrummt. Die vordere 
Tastborste ist einfacb, etwas gebrocben. Von der binteren kann icb keine genauen Angaben inacben. 
Das fiinfte, stark gekriimmte Glied endet zweispitzig. Die Gesamtbliige der Palpen betrilgt etwa 
0,264 ram., wovon auf die einzelnen Segmente entfallen: 

I 0,031, II 0.068, III 0,049, IV 0,075, V 0.041 mm, 

Hiiftplatten: Die Epimeren haben keine bedeutende Entwicklung erfahreii. Besonders 
erscbeinen die beiden vorderen Paare ziemlicb scbmal. Am Innenrande ist die vierte Hiiftplatte nur 
sebr wenig breiter als die dritte. Der Abstaiid zwiscben den Innenrandern der beiden letzteii Paare 
komint etwa der Liinge ibrer Inneiirander gleicb. Die Spitzen der vorderen Paare haben keine sebr 
groBe Ausdebiiung, Dagegen tritt die Hinterrandspitze der vierten Epimere deutlicb bervor. 

Beine: Das vierte Paar libertrifft die Korperlange, Die Extremitaten messen: I 0,665, 
II 0,690, III 0,705, IV 0,855 mm. Der Sporn am distalen Ende des vierten Gliedes am letzten 
Beine bat geringe Liinge (0,040 mm.). An seinem abgestumpften Ende zablt man vier bis fiinf 
schwimmbaarabnlicbe Borsten. Der Haar- und Borstenbesatz ist nicbt sebr stark entwickelt. 
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Gesclilechtsfeld: Die kiirze Genitalofthuiig wird von ziemlich weiten Lefzen verschlossen. 
Von ihnen aus geben nacb den Seiteii bin die scbmalen Genitalplatten, welcbe die gauze Breite der 
Ventralliacbe beansprucben. Hire seitlicben Endigungen biegen sicb scbwacb nacb vorii. 

W e i b e b e n : 

Hroloe: Der Korper bat eiiie Lange von 0,645 mm. und eine Breite von 0,630 mm. 

Gestalt: Dorsal betracbtet erscheint der Korper breiteirund. Der breite Stirnrand bat jedocb 
keine Einbucbtung (Fig. 15). Er ist zwiscben den antenniformen Borsteii abgeflacbt. Diese steben 
in einer Entfernnng von 0.195 mm. voneinander. Am seitlicben Korperrande betinden sich jederseits 
zwei seicbte Einbucbtiingen. Der Hinterrand tritt deutlicb liervor. Der verkebit ovale Riickenbogen 
bat vom Stirnrand eine Entfernnng von 0,135 mm. Bedeutende Hocker weist der Riicken keine auf. 

Palpen: Es sind besonders die Palpen, welcbe micb verniuten lassen, dafj dieses Weibcben zu 

dieser Art geborig sei, Sie stimmeii mit denjenigen des Maniicbens in Ban und Beborstung (iberein, 

bleiben jedocb in der Lange etwas zuriick. Die einzelnen Glieder messen: I 0,031, II 0,057, 

III 0.042, IV 0,070, V 0,031 mm. Es konnten bier beide Tastborsten untersucbt werden. Beide 
sind geknickt. Wabrend die dem Endglied am nScbsten stebende gabelig ist, erscbeint die andeie 
iiur einfacb. 

Epimeren: Die einzelnen Flatten sind relativ groBer als im anderen Gescblecbt. Aucb baben 
die die einzelnen Gruppen treniienden Gebiete eine geringere Ausdebnuiig. Der Innenrand der vierten 
Epimere iibertritft die Lange des Iniienrandes um ein geringes. Der mittlere Abstand zwiscben deii 
binteren Hiiftplattengruppen ist sebr gering. Er betragt weniger als eine Lefzenbreite. 

Beine: Die Beinlangen sind folgende : I 0,570, II 0,600, III 0,600, IV 0,750 mm. 

(7 escblecb tsfeld : Die breiten Lefzen, welcbe die 0,120 mm. lange Gescblecbtsspalte uingeben, 
bilden ziisammen eine dem Durcbscbnitt eines Apfels gleicbende Figur von 0,150 mm. Breite. In 
den Ecken bei der Spalte nininit man deutlicbe Plattcben wabr. Die Genitalplatten nebmen fast die 
gauze Korperbreite ein. In scbwacber Biegung wenden sicb ibre seitlicben Enden etwas nacb vorn. 
Hire Breite an den Lefzen ist gering. Infolge starker Kriiniiimng des Hinterraiules nacb binten 
verbreitert sicb die Platte bedeuteiid, uni nacb den Sei ten bin stets abzunebmen. Das Gescbleclits- 
feld liegt etwa in der Korpermitte, direkt liinter den Htiftplatten (Fig. 15). 

Fiindort: Ein Maiincbeii und ein Weibcben wurden in eineni Tiimpel bei Ngaiguli, Insel 
Terangan. am 22. Februar 1908 erbeutet. 

Mamicben* ArrliemrruH ffhrtus n. sp. 

Diese neue Art gleicbt sebr dem Manncben von Arrhenurns httipciiolafus Piersig, weicbt aber 
voii diesem vor allem im Bau des Petiolus ab. 

Grofie: In der Lange, Petiolus nicbt mit einbezogen. wurden gemessen 0,i)60 mm. Die groBte 
Breite betragt 0,870 mm., die Kobe 0,75o mm. 

Gestalt: Vom Ruckeii ber betracbtet spitzt sicb der Korper in seiiiem vorderen Drittel stark 
zu (Fig. 16). Der Stirnrand zeigt eine deutlicbe Einbucbtung und tragt in 0,300 mm. Entfernung 
die zienilicb kraftigen antenniformen Borsten. Hiiiter den 0,375 mm. voneinander entfernten Augen 
bucbtet sicb der Seitenrand leicbt ein. Nacb binten nimmt der Korper rascb an Breite zu. Der 
Korperanbang ist kurz. am binteren Ende nicbt verbreitert. da die Eckfortsatze mebr rtickwarts als 
seitwarts gerichtet sind. Die Erbebungen des Riickens besteben in zwei abgerundeten Hockerii 
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(gegenseitige Entferiuiiig 0,330 mm.) iiiiierlialb des Kiickenbogens, Der Riickenbogeii wiedeiholt die 
Form des Kdrperrandes, Seine Entfernung vom Stirnrande betragt 0,345 mm. Am Hiiiterrande 
des Aiihaiiges stehen auf warzig erbohteii Insertioiisstellen zwei feiiie Haare. Zwiscbeii deiiselben 
ist der Korperrand auf eiiie Lihige von 0,095 mm. eingebucbtet. 

In der Seitenlage erkennt man am deutlichsten, dafi der Kori)er dieser Art ein viel gedrungener 
ist, als derjeiiige der Vergleichsart. Die VentralHacbe ist fast gerade. Vorn zeigt der Korper eine 
Starke Biegung. Die bocbste Stelle, welcbe sicb auf den Hockern innerhalb des Buckenbogens betiiidet. 
liegt noch binter der Einlenkungsstelle des vierten FuBpaares. Der Abfall zum Anbang erscbeiiit 
also sebr steil. 

Die byalinen Haiitgebildc beansprucben den ganzcn Hintcrrand zwiscbeii den Eckfortsatzen. 
Das byaline Hautcben iiber dem Petiolus bat einen von scbarfen Ecken begrenzteii Hinterrand, der 
seicht eingebogen ist. Vom Riicken her ist der Petiolus nur wenig sicbtbar. In der Seitenlage 
erscbeiiit er an seinem Ende etwas nacb oben gebogen, ans zwei Teilen bestebend, einem untereii, 
am Grunde breiten. nacb binten sicb zuspitzenden und einem oberen boriiforniig aiifwarts gericbteten 
Teile (Fig. 17). Von der ventralen Seite betracbtet, erkennt man, dafi der 0,150 mm. lange Petiolus 
am Grunde am breitesten ist (Fig. 18). Er nimmt seinem Ende zii stets an Breite ab. Sein gerade 
abgestutztes Ende ist jedocb nocb etwas breiter als die Stelle unmittelbar vor demselben. Wie bei 
der Vergleicbsart, so ist bier der Petiolus durcb seitlicbe fiiigelformige Aiisatze verbreitert. Docb 
reicben sie nicbt bis an dessen Ende. Da, wo sie aufhorcn, befindet sicb jederseits cin undurcb- 
sicbtiger, zabnartiger Ansatz, dessen Spitze nacb auswarts und binten scbaut. Die sogenaiinten 
Krummborsten zeigen eine sebr scbwacbe Krummung und ragen nur wenig iiber den Petiolus binaus. 

Auf der ventralen Korperseite ist jederseits des Petiolus je eine kuppenartige Erbohuiig. Jede 
derselben triigt ein langeres Haar. Am Grunde jcdes Eckfortsatzes entspringt etwas ventral ebenfalls 
ein solcbes, an seiner Spitze ventral ein feiiies, kurzes Haar, mebr dorsal eine langere Borste. 

Maxi liar organ: Am 0,170 mm. langcn Maxillarorgan fallen besonders die zwei ventral 
gelegenen von den vier die Mundoffiuing umstellenden Borsten durcb ibre bedeuteiide Starke auf. 
Sie sind vom Grunde an gerade und spitzen sicb dann pfriemartig zu. Die beiden anderen dorsalwiirts 
gelegenen Borsten liaben dagegen nur geringe Starke. Sie erreicben kaum ein Drittel der anderen. 

Palpen: Die einzelnen Glieder der 0,370 mm. langen Palpeii erreicben folgeiide Laiigen: 

I 0,039, II O.OSG, III 0,075, IV 0,097, V 0,073 mm. 

Das zweite, sebr breite Pal])englied zeiebnet sicb durcb eine gewaltige Krummung seiner Streck- 
seite aus. Seine Inneiiseite ist nur mit weiiigeii Borsten ausgeriistet. Eine lange Borste stelit ganz 
beugeseitenwilrts und zwar distal, wabreiid zwei etwas langere in der Nabe der Streckseite unmittelbar 
nebeneinander iiiseriert sind. Der Streckseitenmitte entspringt nocb eine kiirzerc, dem distalen Ende 
eine lange gefiederte Borste. Ibre Spitze reicht bis an den Grund des vorletzten Gliedes. Das 
dritte Glied bat gewobnlicbe Ausstattung. Es tragt auf seiner Innenseite ein feiiies Haar, auf der 
AuBenseite eine Borste. Die Streckseite des vierten Gliedes ist durcb eine deutlicbe Einbiegung 
gekennzeiclinet. Der Antagonist bat sicb sebr erweitert, dagegen zeiebnet sicb die darauf entspringende 
Borste durcb ibre Kiirze und ibre scbwacbe Biegung aus, Der Vorderrand des Segmentes tragt zwei 
geknickte Tastborsten, wo von die dem letzten Gliede am naebsten stehende Gabelung aufweist. Der 
Streckseite sind eingeftigt fast distal ein feines Haar, etwas mebr proximal eine scbwacbe Borste. 
Das Endglied ist durcb starke Ausbildung ebarakterisiert. Seine Spitze ist dlliin (Fig. 19). 
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Hlift plat t en: Im Epimeralgebiet findet fast in alien Teilen Ubereinstimmung mit den 
Verhaltnissen bei Arrhcimnni Jatipvfiolatns IMersig statt. 

Beiiie: Der Borstenbesatz der Beine kanii als ziemlich reicli bezeiehnet werden. Dei* Sporn 
am Elide des vierten Gliedes des letzten Fufies nimmt gegen seine Spitzo liin rascli an Dieke ab. 
Er besitzt ein abgestutztes Elide, welches aeht bis iieun langere Borsten trilgt. Die Lange des 
Sponies ergab 0,080 mm. Fhr die Langen der einzeliien Extremitateii mogeii folgeiide Zahlen sprechen: 

I 0.705. II 0,870. Ill 0,000, IV 0,0i)0 mm. 

Geiiitalhof: Von der 0,000 mm. langen Geschleehtsoti'iiuiig zieheii sich gegen die Korperseiten 
hill die Napfplatten. Das den Korperrand fast erreichende Ende einer jedeii ist etwas schief riickwarts 
unigebogen. Nach den Seiteii bin nehmen die napftragenden Flatten an Breite etwas ab. Der gauze 
Geiiitalhof ist vom hinteren Baiide der vierten Epimereii etwas weiter entfernt. als dies bei der 
Vergleiehsart der Fall. Die Miiiidung des sogenaniiten Aiialhofes hat ihre Lage in der Mitte zwischen 
Geschlechtsfeld und Ansatzstelle des Petioliis. 

Fundort: Ein einziges Mannchen wurde am 22. Februar 1008 in einem Tlimpel bei Ngaiguli, 
Insel Terangan, Aru-Inselii, erbeutet. 

Weibehen- anijnstiscutaius n. sp. 

GroBe: Von dieser Art befindet sieh uiiter dem Material mir ein einziges Exemplar, Es ist 
ein Weibehen von 0,000 mm. Lange. Seine groBte Breite mifit 0,825 mm., die Hohe 0,G60 mm. 

Gestalt: Auffallend ist, wenii das Tier von oben betraehtet wird, seine breitgerundete vordere 
Korperhalfte (Fig. 20), Docli hat der Stirnrand eine leichte Einbiegiing in einer Lilnge voii 0,180 mm, 
aufzuweiseii. Die anteniiiformen Borsten stehen dagegeii in einem gegenseitigen Abstaiid von 0,240 mm. 
Die groBte Breite befindet sich zwischen zwei abgeriindeteii Ecken des Seitenrandes, auf welcheii je 
eine Borste zu finden ist. Der Hinterrand wird von den Seiten dureli deutlich markierte Ecken 
abgetrennt. Zwisehen diesen beiden spriiigt er stark vor. Der Rilckenbogen hat vom Stirnrand eine 
Eiitferming von 0,240 mm. Sein UmriB gleieht einem Oval, das vorn ziemlieh breit ist. Starke 
Hoekerbildungeii des Bliekens lassen sieh keine wahrnehmen, Dagegen gewahrt man auf der ventralen 
Hinterhalfte zwei schwache Wolbungen der Chitinhaut, von denen jede mit einem langen Haar 
versehen ist. Solehe entspringen auch am Hinterrande in der Vierzahl. Von der Seite betraehtet 
steht dem sehwaeh gewdlbteii Rlieken eine im Epimeralgebiet gerade Bauchlinie gegentiber, Kach 
hinten zu hebt sie sieh etwas. 

Far be: In Alkohol konserviert hat das Tier einen neutralfarheneii bis braunroten Ton, Dieser 
wird im Gebiet des Rtickenbogens durch ein tiefes Blau verdrangt. Die Beine und Palpen sind 
blauliehgriin. 

Mundteile: Das Maxillarorgan hat die bekannte Form. Seine Lange betragt 0,143 mm,, 
diejenige der Palpen beziffert sich auf etwa 0,255 mm. Diese verteilen sieh auf die fhiif Glieder 
wie folgt: 

I 0,031, II 0,068, III 0,039, IV 0,078, V 0,039 mm, 

Auf der Innenseite des zweiten Gliedes ztlhlt man drei Borsten in der Nahe des distalen Randes, 
Zwei derselben, die beiden feineren, stehen der Beugeseite etwas naher als die dritte, Auf der 
distalen Streekseite findet man eine dem folgenden Gliede an Lange gleiehkommeiide Borste. Eine 
kiirzere entspringt mehr jiroximal auf der AuBenseite. Der Antagonist des vierten Gliedes erseheint 
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ziemlich gro6. Voii den beiden Tastborsten seines distalen Handes kann ich keine nalieren Angaben 
machen, da sic von dein stark gekriiinmteii fiinften Gliede iiberdeckt sind. Letzteres endet ziemlich 
spitz. Die Borste, die auf dem Aiitagonisten entspringt, hat mittlere Lilngc iind tragt nur schwache 
Kruiiimung ziir Schaii (Fig, 21). 

Hiiftplat ten : Das Epimeralgebiet iiinimt eDva die vordere Hillfte der ventralen Scite in 
Anspruch. Die vorderen Spitzen der ersteii iind zweiten Paare reichen nicht ganz bis an den Stirn- 
rand. Sie sind scharf ziigespitzt. Die Breite des Innenrandes der dritten Hiiftplatte ist nur gering, 
Der Innenrand der folgenden Platte zieht sich anf sehr kiirze Distanz in der Pdchtniig der Mittellinie 
bin. Er biegt sofort nach hinten und answarts nm nnd geht dann in den mit stnnipfer Ecke 
versehenen Hinterrand iiber. Es bildet sich auf diese Art einc sehr groGe Genital bncht, in welcher 
auch der vordere Teil des Geschleciitsorganes untergebracht ist, Der Abstand der Innenrander der beiden 
vierten Epiineren betriigt 0,120 mm., die Lange einer jeden von ihrem Vorderrande ziir Hinterrands- 
ecke 0.165 mm., wahrend die dritte Platte eine Liingc von nnr 0,075 mm, aiifweist (Fig, 20). 

Be ill e: Es \vnrden die Langen der eiiizelnen Extremitaten wie folgt bestimmt: 

I 0,570, II 0,765, III 0.720, IV 0,900 mm. 

Der Borstenbesatz ist kein sehr reichlicher. Schwinimborsten linden sich vom zweiten FnBe an. 

Genitalhof: Die beiden die Genitalotthung umschliefienden Lefzen bilden ziisammen eine 
Figur, deren Umrifi einem durchschnittenen Apfel ahnlich sieht. In den Ecken der Lefzen vermiBt 
man die kleinen Ghitinplattchen nicht. Die Breite dieses Organes betragt 0,180 mm. Die Geschlechts- 
spalte hat eine Lilnge von 0,145 mm. Das aiiBere Genitalorgan hat zur Halfte seinen Platz in der 
durch die vierten Epimeren gebildeten Bucht, Es ist gleichsam nach vorn geschoben worden, was 
sich auch darin zii erkenneii gibt, dafi die beiden Napf])latten nicht seitlich an die Lefzen anschlieBen, 
sondern vollig von ihnen getremit weiter hinten gelegen sind in einem Abstand von 0,045 mm. 
Die Flatten selber sind sehr schmal (0,075 mm.), das der Mittellinie genahertc Ende kolbig verbreitert, 
Sie verschmalern sich nach auBen bin noch etwas, haben aber eine seitliche Aiisdelmung von 0,270 mm. 
Beide Flatten sind in ihrer auBeren Halfte etwas nach vorn gerichtet. 

Die sogenannte Analotinnng liegt in unmittelbarer Nahe des Hinterrandes zNvischen den beiden 
ventralen Wolbuiigen des Chitinjianzers. 

Fun dor t: Von dieser Art liegt ein einziges Weibchen aiis einem Tiimpel bei Ngaiguli, Insel 
Terangan, Aru-Inseln, vor. 

8. Unreufrlclophoriis chelatus n. sp. 

In den Proben von Ngaiguli befaiiden sich ftinf Nymphen, welche hinsichtlich des Baues des 
Endgliedes am vierten Beine und der in die weiche Korperhaut gebetteten Kapfe, auch hinsichtlich 
des Baues von Epimeren und Palpen zur Gattung Encentridophorus Piersig gehoren diirften, einer 
Gattung, welche fiir die afrikanische Art Encentndophoriis splnifer (Koen.) aufgestellt wnrde. 

GroBe: Die Lange des groBten Jndividuums erreicht 0,600 mm., seine Breite 0,630 mm,, 
wiihrend seine Hohe 0,525 mm. miBt, 

Gestalt: Im UmriB gleicht der Korper einem sehr breiten Oval. Er ist fast kreisformig, zeigt 
also keinerlei Einbuchtnngen. Zwischen den Stirnborsten macht sich auch keinerlei AbHachiing bemerkbar. 
Die Augen stehen in einer gegenseitigen Entfernung von 0,255 mm. fast am Vorderrande (Fig, 22). 

Die Korperfarbe scheint ein lehmiges Gelb zii sein, das von hellbraunen Flecken verdrilngt wird. 
Die Beine und Palpen zeigen einen blaugriinen Andug. 
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Palpen; Die Liinge der einzelnen Glicder wird dnrch folgeiide Zaldeii wiedergegeben (Fig, 23j: 

I 0,01(F II 0,009, III 0,044, IV 0,135, V 0,041 mm. 

Die Dicke der Segmentc nimmt gegen das Eiidglied liin stetig ab. Auf clem dritteii Gliede 
zahlt man eine litiigere getiederte Borste aiif der Aubenseite iiahe am proxiinalen Rande. Klirzer 
ist eine auf der Streckseite inserierte distale Borste, Der scliief nach vorii gericlitete, abgerundete 
Zapfen in der Nahe des distalen Endes der Beiigeseite des vierten Gliedes tragt einen kurzen, 
kegelformigen Zalin. Dahinter bemerkt man zwei schief nebeiieiiiandersteheiide Walle, von 
deiien jeder iiiit einer Borste verseheii ist. Die Streckseite hat eine steife Borste an der 

Einlenknngsstelle des Ictzteii Palpeiigliedes. Letzteres weist eine scharfe Krummung nach unten 
auf. Ein scharf zugespitzter, langer Fortsatz seiner Streckseite gibt deni Gliecl ein fast scheren- 
forniiges Ausseheii. 

Hiiftplatten: Der Ban der Epimeren entspricht demjenigeii der Vergleichsart. 

Beine: Der Borstenbesatz der schlankeii Beine setzt sich aus wenigen verschieden laiigen 
Borsten zusammen. Vereinzelte Schwimmborsten treten auf samtlichen Extremitaten auf. Wahrend 
die drei ersten FiiBe eiiifache, stark sichelformig gekrummte Kralleii besitzen, endet das letzte Glied 
des vierten Beines in einen kurzen, endstaiidigen Stachel ( Fig. 24). Er ist von zwei Borsten umstellt, 
von denen die eine zweimal, die andere dreimal seine Lange betragt. Die Bengeseite dieses Gliedes 
tragt drei bis vier lange Borsten, die sich gleichmafiig liber die Gliedliinge verteileii. Eine kiirze 
Borste entspringt der Streckseite, etwa in deren Mitte. Das Eiidglied des vierten Beines nimmt 
gegen seine Spitze hin gleichmilBig ab. Am iiroximalen Ende weist es cine charakteristische Biegung 
nach der Bengeseite hin auf. 

Geschlechts organ: Das provisorische Geschlechtsorgan licgt hinter den Epimeren, Es ist 
jedoch noch iiaher an dieseii als an dem hiiiteren Kor}ierrande. Es setzt sich aus vier Napfen zusammen, 
je zwei auf jeder Korperhalfte, die ziemlich weit voneinarider entfernt sind. Die beiden auBeren sind 
etwas mehr nach hinten verlagert als die iiineren. Erstere liegeii auch jedenfalls frei in der Haut, 
wahrend ich dies von den beiden iniieren nicht mit voller Siclierheit behaupten kann. Letztere sind 
namlicli auBerst nahe am Chitinkorper in der Korpermitte gelegen, so daB eine Verbindung mit 
diesem nicht vollig aiisgeschlossen ist, 

Fiindort: Es wurden die flinf Nympheii in einem Tlimpel bei Ngaiguli, Insel Terangan, Aru- 
Inseln, am 22. Februar 1908 erbeutet, 

9. IHona hipimetatu Piersig. 

Mcinncheil' 190G. F. blpimctata Piersig, im Zool, Jahrb.. Syst. 23., p. 335. 

Von dieser Art fanden sich in den erhaltenen Proben vier mannliche Exemplare vor. Ich bin 
dadurch in die Lage versetzt, die Beschreibiing Pier si gs zu ergiinzen, Es scheint derselben ein 
noch nicht vdliig erwachsenes Exemplar vorgelegen zu haben, welches auBerdem ziemlich defekt war, 

GrdBe: Die mir zur Verfiigung stehenden Iiidividuen sind samtlich groBer als das Piersigsehe. 
Das groBte derselben miBt in der L^nge 1,0 mm. Seine Breite betriigt 0,810 mm. 

Gestalt: In der Gestalt sind keine Abw^eichungen vom Vergleichsindividuum zu notieren. 

Die beiden starker markierten Driisenhofe des Riickens koimte ich anch nachweisen, Der 
Abstand der beiden Augenpaare voneinaiider betragt 0,240 mm. 


Pal pen: Was die beiden Maxillarpalpen aiibelangt, so Ubertreften sie die Dicke der Gruiidglieder 
der beiiachbarten Beinpaare fast urn das doppelte (Fig. 25). Hire Liinge betragt 0,546 mni. Sie 
iibertreffen also die lialbe Korperlaiige. Die einzelneii Glieder messen : 

I 0,031, II 0,195, III 0,094, IV 0,182, V 0,044 mm. 

Das zweite und dickste Glied hat zugleicli aiich die bedeuteudste Lange. Der Borstenbesatz 
dieser beiden Artikel zeichnet sicli durch seine Einfachlieit aus. Er besteht aiis nur kurzen aber 
breiten Dolchborsten mit schwacher Mederung. Das zweite Glied triigt zwei Borsten auf der Aiiljen- 
seite, eine auf der distalen Streckseite, eine in deren Mitte und zwei auf der Innenseite. Das dritte 
Segment triigt eine auben, eine auf der Streckseite distal und eine innen, streckseitenwilrts. Das 
vierte Glied erscheint fast gerade und selir schlank. Einer leichten Einbiegung der mittleren Streck- 
seite steht eine geringe Konvexitiit der Beugeseite gegeniiber. Die Tastborsten der letzteren stelien 
im distalen Drittel auf niclit stark entwickelten Hockern, von denen der auBere weiter nacli vorn 
geriickt ist, als der innere. Dein inneren lagert sich noch ein kleiner. mit kurzein Haar verseliener 
Hocker vor, Der Chitinstift der Innenseite ist klein, stunipf, zahnformig. Das stumpf endende letzte 
Glied nimmt gegen seine Spitze bin nur wenig an Breite ab. Es triigt dort drei klauenartige Spitzen. 

Epimeren: Die Hiiftplatten haben den von Piersig angegebeneii Bau. Infolge der bedeutenderen 
GroBe vorliegender Exemplare reicht das Hiiftidattengebiet niclit so weit nach hinten, wie dies Piersigs 
Zeichnung darstellt. 

Be ill e: Ihre Lange wird durch folgeiide Zalilen veranschaulicht : 

I 0,885, II 1,005, III 0,900, IV 1,114 mm. 

Das letzte Glied des diitten FuBes fiinktioniert auch bei dieser Art als Sameniibertrager und 
hat deshalb ahnliche Umgestaltung erfahren, wie dies bei anderen Fiona^Mixunchen der Fall ist. 
Seine Lange ergab 0,120 mm. Es endet sehr stumpf. ^'on den beiden Krallen ist die eine stark 
sichelformig gebogen, wiihrend die andere nach einer Kriimmung am Grunde gerade verliiiift und in 
eine lang ausgezogene Spitze endet. Das ganze Glied tragt feiiie Hilrchen (Fig. 26). Fig. 27 stellt 
die Beborstung des Greifgliedes dar. 

Die Kralle der ubrigen ExtreiniUlten hat gewohnliclie Fonn: ein mit Innenzahn und Krallenblatt 
versehener Hauptzahn. 

Geschlechtsfeld: Im Geschlechtsfeld sind keine Abweichungen von der originalen Beschreibung zu 
koiistatieren. Es sei nur bemerkt. daB die Zahl der Geschlechtsnapfe einer jeden Platte 25 bis 30 erreicht. 

W e i b c h e n : 

Ein gleichzeitig erbeuletes Weibchen zeigt in mancher Beziehung Ahnlichkeiten mit den niiliin- 
lichen Exeinplaren von Piomf hipioidida Piersig und diirfte vielleicht zu dieser Art zu rechnen sein. 

GroBe: Das einzige Exemplar miBt in der LiUige 1,300 mm. Es hat eine Breite von 1,065 mm. 
Seine Hohe wurde iiber dem Geschlechtsfelde gemessen. Sie betragt 0,900 mni. 

Gestalt: Der KorperumriB stellt ein Oval dar, ohne irgendwelche Einbiichtiingen. Audi derStirn- 
rand ist zwischen den 0,225 mm. voneinander entfernten kurzen Stirnborsteii etwas vorgewolbt (Fig. 28). 

Die Augen haben eine gegenseitige Entfernung von 0,300 mm. Uber die Farbung lassen sich 
keine genauen Angaben machen, da das Tier in Alkohol konserviert ist. Es erscheint darin brauiilich. 
Die Palpen und Beine haben hie und da eineii griinlichen Andng. Der Haut fehlen stark entwickelte 
Driisenhufe. Sie fallen nicht einnial durch abweicheiide Filrbung auf. Besonders ist aber von den 


beidoii ;stiirker eiitwickolten Driisen cles Maimcheiis von J^iona hlpimctata Piersig keiiie Spur 
zii selien. 

Ma X ilia ro vgan ii lul Pali>en: Das Maxillarorgaii iiiifit in dev Liliige 0,135 mm., der liiiitere 
Fortsatz dev ventvalen Waiulung niclit mitgeveclinet. Im Bau dev Palpen tvitt besonders die gro£e 
Aliiiliclikeit mit devjenigen des Miiiincliens liervor. In dev Dicke bleibeii sie jedocb biiitev denjenigeii 
des andeven llesdileclites zuriick. bbertveWeii aber immev nocb die (Jlvundglieder dev beiiacbbavten 
Beine an Dicke. Das Chitin weist dieselbe feine Povositilt aiif. Es evscheint mit aiiBevst zahlreicheii, 
feinen Pilnktcben ilbersilt. Die (lesaintbinge dev Palpen wurde zii 0,300 nmi. bestimmt. Da von 
entfallen aiif die ein/.elnen Dlieder: 

I 0.020, II 0,174, III 0,075, IV 0,182, V 0,047 mm. 

Die Gviiiidgliedev sind bier sclnvachev entwic'kelt als bei den mlinnlicben Palpen. Auf dev 
Beiigeseite des vievten Artikels liiulet man die l)eiden 3\astborsteu etwas weiter vom distalen Ende 
eiitfeviit iind aiif sdnviicbeveii Hbckern eingeleiikt. Ein kleinev Unterscbied liegt aiicb in dev Lage 
des dvitteiu vor dem inneven dev beiden gewdlinlidien Tasthaave gelegenen Nebenhockevs. Derselbe 
betindet sicb niclit satt bei deniselben, sondevn mebv distahvavts vevlagert, bintev dem zabntormigen 
rbitinstift. Das fiinfte (Hied endet in dvei ventvahvavts gericlitete Klaueii. 

H lift plat ten: Die Epimeven beaiisinnicben nuv einen gevingen Teil dev Bauclitiache. Sie 
evreichen den Kbrpevvand wedev vorn nocb seitlicb mid zieben sicb niclit viel iiber die Kovper- 
initte nacli viiekwrivts. In ibvev Gestalt ist keine AInveichung vom allgenieinen Bau zu bemevkeii. 
Dev liintevvand dev vievten Ejiimere bat einen eckigen \'ovsprung. Er ist kaum in eine scbavfe 
Spitze ausgezogen. Dev Iiiuenvand derselben Hiiftplatte bat gut die doppelte Liinge des Innenvandes 
dev dvitten Platte. Dev gemeinsame Fovtsatz dev beiden vovdeven Epimeven ist nicbt siclitbav (Fig. 28). 

Beine: Dev Bovstenbesatz davf als spavlicb bezeiclinet wevden. Audi sind die Scbwimmbaave nicbt 
gerade zalilveicb vovbanden. Die Kvalle eiitsiiviclit derjenigeii des Miiiincbeiis. Die Beiiilringen betvagen: 

I 0,!)30, II 1,020, III 0,075, IV 1,155 mm. 

G escblechtsorgan: Sein vovdevev Teil liegt in dev flaclien Bucbt dev vievten Epiineren. 
Die 0,270 nim. lange ( lesclileclitssiialte ^vivd vorn von einem ankevfovmigen Ghitinkovper gestiitzt. 
Die (lenitalplatten liaben breit siclielfoviiiige Gestalt. Auf jeder derselben zidilt niaii 25 bis 30 Niipfe 
iind einige Haare, welcbe besondevs die beiden Enden derselben einnebmen. Die Niipfe sind besonders 
am iliiljeven Plattenrand gelegen. Die Bveite des Genitalhofes miBt 0,410 mm. 

Dev sogenannte Analliof liegt nabe am Genitalovgan. Seine Entfevnung von demselben betriigt 
nuv et^Ya 0,070 mm. 

Fundovt: Viev mannlicbe nnd ein weiblidies Exemidav staimnen aiis einem Tiimpel bei 
Xgaignli. Insel 'rerangan. 

G eograpliiscbe e v b ve i tii n g : Sumatva. Avu-Inseln. 


